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\巧®«ノ 


この製品には、 

オゾン層を破壊しない 
新冷媒 HFC ( R 410 A ) を 
使用しています。 




このたびは本品をお買いあばいただきまして、まことにありがとラございまず。 

ご使巧の前に、必ずこの取扱説明書を読んで、正しいご使用法でご愛用くだをいますよラ 
お願い申しあばまず。 

■この取扱説明書は、保証書と共に大切に保管しておいてください。 

■まちがった使用をされますと、機能を巧分に発揮しなかったり、故障や思わめ事故•を 
険を招くことがありまず。 


この製品は、人を巧象としたスポット;ち暖エアコンでず。それ L ソ外の目的•用遂には 
使用しないでください。 

この製品は屋外で使巧ずることはでをません。屋内あるいは華屋内（屋根びあり、直 
射日光や雨が当た5ない揚所）で使用してください。 

製品が故障*変形-変色ずるおそれがありまず。 
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トヨトミスポット冷暖エアコンの機能 


r 自動運乾） 

♦運転開始時の室漏に応じて、冷お-睛房 ■ 除湿のいずれかを選択し運転します。室温が変化した時、 
自動的に運転モードび変わります。風量切替は自動となり風速切智ボタンを押してを風量は切り替わ 
りません。 

(冷房運起） 

♦コンフレッサー(圧縮徽により、湿気のかない;令たい空気を、前面の吹出□より吹き出し、同時に除 
湿ちおこないまず。〔排気□か5は熱風を收き出します。） 

(除湿運乾） 

♦微風運転をして冷風の吹出し量を抑え、湿気の少ない冷たい乾燥した空気を吹を出して除湿します。 
(排気口か6は熱風を吹を出しまず。） 

(送風運転） 

♦送風機のみの運転となり、前面の收出□より送風して室内空気の循環をおこないまず。 

G 暖房運転） 

♦コンプレッサー(圧縮機)により、暖かい空気を前面の吹出口より、吹を出します。 

(排気口からは;令風を吹を出します。） 

C タイゾー连助 j 

♦切タイマー運転にしますと、1〜12時間のラち、お好みの時間経過後に運転を停止させることびでさ 
ます。 

♦入タイマー運転にしますと、1〜12時間のラち、お好みの時間経過後に運転を開始させることびでき 
ます。 


G キヤスタ—付0 

♦移動げ楽なキャスター付を 

〔給排気ダプルダクト付） 

♦給排気ダブルダクトにより冷房効果、暖房効果び得5れます。 


广ノンドレン運転） 

♦冷房時、除湿時は排水の手間びいらないノンドレン運転。（隨房時はポンプアップによる連続排水) 





各自 15 のなまえとはた 6 を 


♦ 明现 

這 1化88 
• —目お一^ . 



U モコン受光部 
応急運転スイッチ 
(LED スク U— ン） 


八ンドル 


給気口 


が水 ホース 
差し么み □ 


が水ドレン 


排水ドレンキャップ 
電源コード 
電源プラグ 



エアーフイルターカバー 



プレフィルター 
(メッシュフイ ルター付） 



エアーフィルター 
カパー 
(内部に惑発器） 

電源コードフック 


排気口 

空気の込 □ (凝縮器）か5 
吸い込んだ空気び熱風 
交は冷風となって排出 
ご ri ます。 


八ンドル 


キヤスター 


アース 端子 


t 属品 


排水プラグ 


嫁がみ猫み 


活性炭フィルター 
室内の空気を吸レ这み、 
ニオイを吸着します。 
(交換の目安は3力巧です） 


排水ホース 



排水 ホース セット 



ダクトに本) 


ダクトエンド （4 個) 




おためし用 
単四乾電池に本) 






運乾/停止ボタン— 

(押すと r 入」， 

もう一度押ずと r 切」） 

風速切替ボタン 
(風速の種類を還びます） ■ 


運転モード切替ボタン 

(運転の種類を選びます） 

下ボタン——- 


(設定温度を下げる 
/時間を戻す） 


運転 

を/切] 


風速 


モー巧 


U モコン 


TOYOTOMI 


夕 88：8 E 

-1— 

減が* 

滞^むめな 

□ 0°F 

' - こので 

88 88 
On ©Off 


時刻合せ 


[タイマ-— 


LCD ディスプレイ 

時刻含せボタン 
タイマ_ 

(入,切タイマーを選びます） 

温度表示切替ボタン 
(摂氏-華風 

上ボタン 
(設定温度を上げる 
/時間を進める） 


送信表示 

風速表示 
運転モード表示 

温度設定表示 


夕88捕 

\ 

-嫁»* 

-资幾〇巧稱- 

□ 0 °F 

^-しので 

日日目呂- 

ずの马 L 


時刻表示 


セットタイマー表お 

切タイマー 
入タイマ— 

摂氏/華氏表示 


リモコンの表示 

運転モード表を 


沒 

自動 

6 

除湿 

な 

暖房 

梁 

冷房 

め 

送風 




風速表示 


G 粟作部のなまえとはた5き) 


沒 

自動風 

視在の室遍と設定温度の温度差により r 強」- 
「弱」 • r 微」風の中から自動的に設定されます。 


強風 

速 < 冷やす（暖める）ための風 

み 

弱風 

静かな風 


微風: 

1 

より静かな風 


各部のなまえとはたらを 
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安全上のご注意(ょく読んで必ずお守りくださし、） 

♦ここに示した事項は、 A 警告、 A ミち意に区分していまず。 

いずれもををに関する重要な内容を記載してありますので、必ず守ってください。 

A 警告 (WARN I NG ) SS 或 S さ触置なたは瞧負ぅ巧 

A ITinM ^ 取扱いを誤った場含、使用者が傷害を負う危険が想定さ 

I ILJIMy れる場をおよび物の損害のみの発をが想定される攝合。 

♦説明交のお願い事項は、本機を誤りなく使用していただくためのを意事項び記載されておりますので、 
必ずお守りください。 

絵表示については次のよラな意日まびあります。 

Q 哉的な〇設おこなうを繫プラグを風分肖襟止 © ァ-ス 


么警告 （WARNING) 

- N 

•長時間、風を身体に直接当てたり、をやし(暖め)過ぎない。 ろ 

特に乳幼児やお年寄り、身体の不自由な方にはごま意ください。 @ 
体調悪化-健康障害の原因にな0まず。 1 

\ 

1^^ 

§ 

•電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、乃夕つをのな[| 
し)ように刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりび付着したり、接続び不完全な場合は感電や火災の原因に 
なりまず。 [ 

1 

lo \</ 

[嫂- 

〇 

確認 

♦壁コンセントか 5 延長コードを使用して運転しない。又は他の電 
気器員と共用しない。 

火災や感電、電源プラグの発熱の原因になります。 / 


うタコを 

0 

禁止 


♦屋内の 壁 コンセントで2 ロムソ上になっていてを単独で使用する。 

100 V 15八ムソ上のコンセントか確認する。また、他の電気器具の 
電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しない。 

屋内配線(壁の中の配線)の電気容量び許容量を超无、火災や感電 
や電源プラグの発熱の原因になります。 



0 

禁止 


>題源 コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、加熱し 
たり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損する原因にな0ます。 

傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。 



0 

禁止 


♦空気の吹出口や給気□、排気口に指や棒等を入れない。 

内部でファンび高速回転しておりまずので、けびの原因になりま 
す。 



0 

禁止 







♦電源プラグを巧くときは、必ずプラグを持ってお<。 

コードを引っ張って振くと、コードの内部び断線して発熱 
の原因になることびあります。 


•アースをおこなラ。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、輩話のアース織に接続し 
ないでください。 

アースび不完全な場合は、感輩の原因になることびありまず。 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、導電性粉塵のある場所 
では使用しない。 LPG 、 

万ーガスが漏れてスポット冷暖エアコンの周囲に溜まると、発火 / 

の原因になることびありまず。 ' 

♦電源は交流100 V けがで使用しない。 

1□日 VUI がの電源を使ラと、電気部品び過熱したり、火災•感電 
の原因にな0ます。 


•定格巧 A 切上のコンセントを単独で使う。 

他の器具と併用すると、分岐コンセント部び異常発熱して発火ず 
ることびあります。 


ぶ}む 


〇 

ァース 

0 

禁止 

〇 

指を 

〇 


A 注意 （ CAUTION) 


参電源プラグの巧き差しによりスポット冷暖エアコンの停止をしな 


感電や火災の原因になります。 


♦をを器のヒューズのげわりに針金や銅線などを使わない。 
故障や乂災の原因になります。 


♦異常時(こばくさい等)は、運乾を停止して電源プラグをコンセン 
卜か5巧さ、お買い上げの販売店または、 P 28 の[お客様相談窓 
□-覧 I に相談ずる。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-火災の原因になります。 

•修理は、お質い上ばの販売店または、 P 28 のお客様相談窓口一 
M ] に相談ずる。 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電-火災等の原因 
になります。 




§ 

0 

禁止 

職フラグを巧< 

分解禁止 


告 （ WARNING) 


安全上のご注意 






を全上のご注意 


A 注意 （ CAUTION) 


♦スポット冷暖エアコンを使用する場所は、振動のない、水平でし 
つかりした床面で使用ずる。 

予期せめ移動や転倒、故障の原因や、水漏れの原因にちなります。 


♦火花が飛び散るおそれのある場所での使用は义巧よけを使用する。 
火なよけびないと巧部に义花び入り発火する原因になります。 


♦屋がで使巧しない。 

機器の劣化により、故障や乂災の原因になります。 


♦押し入れなどせまい場所では、使用しない。 
故障の原因になります。 


♦テレビやラジオなど A V 機器か6 l . SmUUz 離して使用ずる。 
映像の乱れや雑音び入ることびあります。 


♦加工油、防籍;由、有機溶剤の霖囲気內で使用しない。 
機器を痛めたり、発煙-発义 • 漏電の原因とな0ます。 



>燃焼器具に直接風をあてない。 

スポット冷隨エアコンは運転時に前面と背面より風び出まず。 ぶ 

燃焼器具等は直接風をあてますと不完を燃焼による一酸化炭素中 
妻などの原因になることがあ0ます。 


♦吹出□や排気□の風をさえざったり、給気□をふさいだり 
しない。 

製品に無理びかかって、故障の原因になります。 


♦スポット冷暖エアコンは、一般家庭の人を対象とした除湿-冷風 
機でずので、食品-動植物-精密機器-美術品-コンピューター 
ルーム- 医藥品等の保存など、特殊用途には使用しない。 

スポット冷暖エアコン自体並びにこれらの品質低下の原因になる 
ことびあ0ます。 


0 

禁止 

濯り 

禁止 

~〇 

指示 

〇 

指示 

を 脅含 • G ) 
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•湿度が高いとさ、運転をずると、上面や背面やダクトなどに露が 
着を、床に落ちる場合があります。ふきとってください。 


♦スポットを 暖エアコンを移動ずるとをは、 運 乾を停止し、 電源 プ 
ラグをコンセン ト から巧き、內部の水を捨ててか 5 おこなラ。 
水びこぼれて床をミちずことがあ0ます。 


♦部屋を閉め切ったりダクトを取り付けて使巧する場を、燃焼器具 
と一緒に運転ずるとをは、こまめに換気ずる。 

換気び不充分な場合は、酸素不足の原因になることびあります。 



〇 


♦落雷のおそれのあるとをは、運転を停止し、電源プラグをコンセ 
ントか5巧く。 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 


を 

電源フラグを ! K 


♦殺虫剤などを吹をつけない。 

変色やひび割れの原因にな0ます。 


§ 


♦むやみにボタンを巧さない。 

故障の原因になります。 



参濡れた手でスイッチを操作しなし、。 

感電の原因になることがあります。 


争スポット冷暖エアコンに水をかけたり、水のかかり易い場所（ミ谷 
室•屋外など）に置いたりしない。また、上に巧瓶など水の入っ 
た容器をのせない。 

倒れて水びこぼれるなど、内部に浸水して電気絶縁び劣化し、シ 
ヨート-感電のおそれびあります。 

•スポット冷暖エアコンの上に乗ったり、物をのせたりしない。 

転倒などによ0、けびの原因になることがあ0ます。 



0 


鲁& 

\D 禁止 


A 注意 （ CAUTION) 




安全上のご注意 




を全上のごミ主意 



注意 （ CAUTION) 


♦ダクトを取り付けて使用ずる場合、雨や風が強いとをは、運転を 
停止して窓を閉める。 

室内を雨水で巧すことびあじまず。 


〇 

指示 

♦普しく金属や樹脂を腐食させるガスや蒸気のある場所、オイルミ 
ストが発生ずる場所や、ミ由が飛び散る場所では使巧しない。 

機器を痛めたり、発煙•発义•漏電の原因となりまず。 


0 

禁止 

•ダクトを持って移動しない。 

転倒などによりけびの原因になりまず。 


〇 

指示 

♦手入れ•掃除をずるとをは、必ず運乾ボタンを r 切」にし、電源プ 
ラグをコンセントから巧く。 

内部でフアンび高速回転しておりまずので、けがの原因になるこ 
とびありまず。また、感電のおそれびあ0ます。 


を 

電源ブラ爆 


♦スポット冷暖エアコンを水洗いしない。 
ショート•感電のおそれびあります。 


♦本体の部の熱交換器(蒸発器-凝縮器)には手をふれない。 
手を切ることびありまず。 

掃隙など、やむを得ず手をれる場合は、必ず手袋をはゆて、 手 
を切6ないよラに注意しておこなって ください。 





•長期間ご使巧にな 6 ない場ちは、巧をのため電源プラグをコンセ 
ントか 5 巧く。 

ほこりが溜まって発熱-発火の原因になることびありまず。 

C 

電盈巧ヴを巧く 

♦熱交換器(蒸発器-凝縮器)の洗ミきには専門技術び必要でずので、 

お貿い求めの販売店にご相談ください。 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の 
詰まりにまることびあり、水たれや感電の原因にわなりまず。 

0 

禁止 

♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みげゆ 
るいとをは、使用しない。 

電源コードや電源プラグび異常に発熱し、溶けた0変形して、感 
電•ショート•発火の原因になります。また、コンセントの差し 

〇 

確認して 

込みびゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを取り 

差し&む 

碧えてください。コンセントを交換してち異常に発熱している場 
合は販売店に修理依頼してください。 

J 
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夕 


u モコンを使わずに、本体正面の応急運転スイッチで運転や停止をおこなラことびでさます。この 
とき自動運転となります。この機能は、室内温度を感知して、冷房.隙湿 I 暖房モードに切替わり 
ます。運転内容びお好みに合わないとさは、リモコンで運転モードを切誓えてください。 


(ダクトを室州こ出ず場合、室内温度15〜27で、室が温度5〜27で） 

指定の温度範囲外でご使用になると、機械の保護機能び働を、運転できないことびありまず。 
★使用温度範囲は湿度により変わりまずので、目安としてください。 


「暖房」運転中守っていただをたいこと 


(ダクトを室州こ出す攝合、室内温度18〜32む、室外温度21〜43む） 

指定の温度範囲外でご使用になると、機械の保護機能び働き、運転でさないことびありまず。 
★使用漏度範囲は湿度により変わりまずので、目巧としてください。 


「冷房」「除湿」運転中守っていただをたいこと 


力 S ナリなどにより運転動作に異常びあった場合は、一旦運転 
を停止して電源プラグを振き、3分政上過ざてか5コンセント 
に差し込み再運転してください。 


運転中守っていただをたいこと 


ご使用前に知っておいていただをたいこと 


安を上のご注意•ご使用前に知つておいていただをたいこと 











運転前の準備と fe 苗む 


1製品を取り出します。 

f -お願い-^ 

製品は重量がありますので、けがをしないよラおず2人!;!上でおこなってください。 


•包装箱から全ての包装材を取り除を、製品に傷をつけないよラに取り出してくださし、。 

同時に取扱説明書わ取り出してください。 

♦包装箱や包装材は保管ずるとをにご利用ください。 

2水平の確認をする。 

♦製品は振動のない、水平でしっかりした床面に設置してください。 

製品が、傾いていないか、不安定な状態になっていないか、必ず確かめてください。 

製品を傾いた状態で使用しますと、ドレン水びあふれ出たり、振動音び出たり転倒しやずく 
なじます。 

3活性炭フイルターを取り付ける。 活性炭 

♦エア-フイルタ-か（-を取りはずして / ィルタ- 

淵説 漏フィ™付" 編 


4ダクトセットを取り付ける。 

※ダクトは排気□側は必ず取り付けてご使巧ください。取り付けずにご使用されまずと排気の 
—部び給気に戻り能力び低下することびあります。 

※ダクト内には金属ワイヤーのなびあります。取 D 掀い時、けがをしないよラご注意ください< 
①各ダクトの両端を]日日 刚 程度彻ず ① 伸ばず ③〜 __■ダクトエンド 



活性炭 
フイルター 


して ください。 C2 本） 

啜ダクトエンドをダクト挿入し、止 
まるところまでち回りに回して固 
定してください。 

③製品の給気□のぶに、組み合わせ 
たダクトセットを挿入し固定して 
ください。（排気側を同様におこ 
なって < ださい。） 

這)ダクトを適当な長さに伸ばし、吹 
出し角度に曲げまず。 

(ダクトを調整するとさは、ダク 
卜の根元に力びかからないよラに、 
必ず手を添えておこなって < ださ 
し、。 


10 ^ 


月 

lOmm^ 



のに 

挿入ずる 




ちに回す 


手を添える 




ダクトのはずしかた 

ダクトエンドを回して m をはずしてか6 
引っ張り、取りはずしてください。 



0 





【取付け例】 


すを間をふさぞたいとをは 
別売の窓パネルセット （ TAD - PS 1) 
をご購入 <ださい。 




ダクトの給気□と排気□を向を台わせない。 

排気された熱風(または冷風)び給 
気口から吸い込まれると、能力低 
下したり、故障の原因になります。 


排水のが態をこまめに確認ずる。 

バケツの水量やホースのがれ等、水漏れをおこさないよラ確認 
してください。 










重転前の準備と確認 


5排水ホースセツトの取り付け 

. -お願い- 

•必ず手袋をはめておこなつてください。 

♦接続部は、市販のホースク U ップなどで、水漏れしないようにしてください。 


1. 附属部品の排水ホースセットを準備しまず。 Ig 

2. 背面にある排水ホース善し m 

込み□に、排水ホースセッ ^ 

卜を取り付けまず。 H 

3. ① 別売の窓パネルを使用し の巧! \ 

ない橫含 « が水ホ— 

市販のバケツなど用意していただを、 

排水ホースをバケツの中に入れて、 B Vv 

ドレン水をためてください。早めにド 
レン水を捨ててください。 

③別売の窓パネルより室外 感齡 

へ排水する場合 

片側の排水ホ-スを窓パネル組な ど 

に附属されているドレンパイプに取 %</ / f \ 

り付けます。 I [ j y — 

③排水ホースセットのはず ^4 W 雖邸: 

排水ホースセットを差し込み口から を\ ^ 

取りはずすときは、図のように、指で K \\ Jtimm ) 

押してか5取る。 U 

4. 水漏れしないように、ホースクリップで 
固定してください。 


市販の 

ホースクリッブ 


排水ホースセット（附属部品） 


窓パネル組立 


ドレンパイプ 


ホー スパンド 


巧水ホースセット 


本化(背面） 




※冷房-除湿時のドレン水の処理については、ドレンレス構造になっていまずので、高湿度条 
件のとさなど、製お内部の処理能力び不足したとをに排水されまず。 




6排水ドレンキャップが確実に排水ドレンに差し 
込まれていることを捐1認、ずる。 


リモコンの準備をずる。 

① U モコンの上側のくぼみに指を入れ、 
手前に U モコンを取り出します。 

② U モコンの裏ぶたを下に引しで取りは 
ずし、@©を間違えないよラに、乾電 
池を入れて < ださい。 


が水/ 

ドレンキャップ 



アース 端子 






定格巧 Am 上のコンセントを単独で使ラ。 

他の器具と併用すると、分岐コンセント部び異常発熱して発火 
することびあります。 

電源プラグを损くとをは、必ずプラグを持って抜く。 

コードを引っ張って抜くと、コードの内部び断線して発熱•発 
火の原因になることびあります。 

アースを おこな ラ。 

アース織は、ガス管、か道管、避雷針、電話のアース線に接続 
しないでください。 

アースび不完全な場合は、感電の原因になることびあります。 


〇 

指示 

〇 

指示 

0 

禁止 

〇 

アース 


r -お願い- 

★リモコンはていねいに巧ってくだをい。落としたり水びかかったりすると、送信でさな 
くなることがありまず。 

★ リモコンの受信距離は正面で7 mL ソ下です。室内に電子点灯おの照明器具がある塌含は、 
受信距離が短< なることがありまず。 

★リモコン操作をしてち作動しない場合、又は液晶表示が出ていてを作動しない場含は新 
しいアルカリ乾電池に2本とち交換してください。このとを動作が正常でない場合は、 
乾電池を抜き取り5秒切上経過してか6、再度セットし直してください。 

★アルカリ乾電池の寿命は通常の使い方で約1年でず。ただし、乾電池の r 使用推奨期限」 
に近いものは、乾電池の交換が早くなります。同捆されている乾電池はおためし用でず 
ので早く消锦ずることがありまず。 

★乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険びあります。乾電池の注意でをよく読み、 
巧の点に特にま意してご使用ください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってか5、新しし唯電池を入れて<ださい。 

• 新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ電池を混ぜて使わない。 

•長期間 （1 力月じ LL ) 使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 


8 電源プラグを家庭用 A 口日 0 V 15 A のコンセントに確実に差し込む。 

•移動させるときは、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントか5おいて、 
ドレン水を捨ててからおこなって<ださい。 

★コンセントの善し込みびゆるいとさは、交換して<ださい。プラグの発熱- 
発义の原因にな 0 ます。 




電源プラグは、ほこりび付着していないか確認し、ガタつさの 
ないよラに刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりび付着したり、接続び不完全な塌合は感電や乂災の原因 
になります。 

〇 

確認 

V 敬 化 
A 目口 

電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用■他の電 
気器具とのタコ足配線をしない。 

感電や発熱-火災の原因にな D ます。 

0 

禁止 


電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、加熱 
したり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損する原因になります。傷んだまま使用ずると 
感電や火災などの原因になります。 

0 

禁止 


と 

ラ0 
がす 
难ま 
源り 
輩な 
のに 
が因 
京 
V の 


運転前の準備と確認 






重転前の準備と確認 



9ルーパ‘一を開ける。 

♦製品の上面部にあるルーノ く一を開ける。 
★ルーバーを閉じて使用すると、製品の内部 
に結露水び付を、床を巧ずことびありまず。 
①ルーノ の高さ調節は、2段階巧能であ 
り、好みの高さに手動でルーバーを持ち 
上げ調節することびでさまず。 

⑥左ちの風向調節はルー; '：； 一中の仕切板を 
左ちに動かし、調節することびでさます。 


I ルーバー 高さ 






この製品を移動するときは、運転を停止し、電源プラグをコン 
セントか5掠いて、ドレン水を捨ててか6おこなう。 

水びこぼれて床をミちすことがあ0ます。 


〇 


10リモコンに現在時刻をセツトずる。 



リモコン表示 





①リモコンの「 [時刻合せ」 」 ボタンを押します。 

霞 L C D ディスプレイ表示の時刻び点滅します。 

(Drr A 」」上ボタンと 「 r ^」 下ボタンのボタンを押して、現在時刻を合わせまず。 
•rfA u 上ボタン、 r Cwl 」下ボタンを押ずと時刻び進み、「 广▲] 」上ボタンまたは 
「[1ス〕」下ボタンを押し続けると連続的に変わります。 

〔例〕現在時刻び午後7時] 0分の場含、上図のよラな表示になりまず。 

④もう一度「原司」ボタンを押します。 

時刻の点滅び点好になり、セツトび完了します。 

11温度表示切替ボタン （ ) 

運転中に「 广 表示」 」ボタンを巧ずと、 運転 

摂氏(で）と華氏(で ） の温度表示び切 巧 Til _ 橘晶] 

り替わります。 ,-1 「 お:を _ I . __ 

通潮ま、摂氏(む)表示にてお使いく LmJ 窝 1 因幻 

ださい。 居^] 幾。-げ 

因 。 ^ 1 mV 


10： 31： 


窝 

m 

n 二 jT 



麼刻合' i ] 


タイマ- 


4 






運起のしかた 


青 


★除湿び選択された攝含は、遍度によって ON /日 F F の間欠運転と 
な0ます。 

★自動運転でお好みのモードび選ばれない塌をは、 r 運転モード切替」 
ボタンを巧して、モードを変更してください。 

3リモコンの r 運転モード切替」ボタンを押し r 燃」 
に合わせます。 

4停止方法 

運範中に U モコンの「入/切」ボタンで運転を停止させることびできま 
す。必要に応じてルーバーを閉じてください。 


自動 


暖房 


1目。 C 未満 


白動 


除湿 


18でし义±、2日で未満 


自動 


冷房 


2已で iU 上 


※自動運転モードでは、 IJ モコン液晶内に温度表をはありません。 

※風速設定は自動で固定されます。 

※自動運転中、運転のげ態や温度設定びお好みに合わない時は、その他の運転モードでお好みに合 
つた運転をおこなってください。 


TOYOTOMI 


リモコン表示 


(D®1 


の 


の•二け • 
J し 


擬 

微 



橘刻合せ 

- [タィマ-] 
r 表示'] 


< n . ご广 
"•，■•"一 


沒 

嫁 



ルーパー を開ける。 


2リモコンの「入/切」ポタンを一度押しまず。 

♦運転モード、風速設定、 LED スクリーンは、部屋の温度に応じて 
[表一1 ] のように自動的に設定されます。 

(但し U モコンの液晶表示は変わりません。） 

祿 -1] 

1 運転開始時の部屋の温度 I 運転モード I 風速設定 ILED スクリーン I 


LED スクリーン 



/青色または黃色またはホ色 


白责 h ; 宝ま；自動運転とは…運転を開始したときの室温によって自動で r 冷鼠「除湿」順房」 
日勤度;晒 び選がされる運抗-ドです。 


運転前の準備と確認•運転©しかた 














董転のしかた 


冷房運転 


toyotomI 

運転 

隔拾幻 
をィマ-1 


ぶ 


1 ルーバーを 開ける 

2リモコンの「入/切」ボタンを一度巧します。 

3「運転モード切替」ボタンを押して、「業」に含わ 
せまず。 

♦リモコンの液晶表示部に運転モード、風速設定、設定温度び表をさ 
れまず。 

• L ED スクリーンび青色に点なします。 

4「温度設定」の「▼」又は、「▲」ポタンを押しまず。 

•お好みの温度に設定します。 

(最高設定温度3210、最低設定温度18でまででず。） 

• 1回巧すごとに]む変化します。 

♦経済的な使い方として2目で〜巧でに言ミ定ずることをお勧めしまず。 
★部屋の温度より右低い温度にセットしてください。部屋の温度より 
ち)高い温度にセットした場合は、冷房運転をしません。但し室内フ 
アンは連続運転をします。 

★ U モコンの r 入/切」 ポタンにより再度冷房運転を再開した場合、設 
を温度は前回設定した温度になっていますので、適切な温度に設定 
し直してください。 

★冷房運転中は設定温度を維持するためにコンプレッサーび日 N ■ 0 
F F します。 

5「風速切替」ポタンを巧して風速を選びまず。 

♦ボタンを押すたびに 

减 為* と表示び変わります。 

广[自動]一[強風]一[弱風] -* •[微風]—] 

女風速設定び自動の時、風速の切り替えは自動的におこないまず。. 

6停止方法 

運転中に U モコンの「入/切」ボタンで運転を停止させることびでをま 
す。必要に応じてルーバーを閉じてください。 


LED スクリーン 


0 




Tig 



リモコン表示 


巧端 

嫁 

難 

二"〕 

/ -し U°c 

• \ 




除湿運転 



2 



リモコン表示 


の . inr 

IU-JL 


嫁 

0 



LED スクリーン 


ルーバーを開ける。 

リモコンの r 入/切」ボタンを一度巧しまず。 



3「運転モード切替」ポタンを押して、「6」にちわ 
せまず。 

• U モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定び表示されます。 

♦ L E D スク U— ンび黄色に点灯します。 

★風速の変更はおこなえません。 

★温度設定の変更はおこなえません。 

4停止ち法 

運転中に U モコンの r 入/切」ボタンで運転を停止させることびでをま 
す。必要に応じてルーバーを閉じてください。 



蓮転のしかた 


送風運転 


TOYOTOMI 


②風 


リモコン表を 


けつ，！5广 
り••••■し 


ゆ 



瞬台せ] 
I 夕^マー」 
— 表示 


in . つ广 
|し|••，し 


み 

© 



1 ルーバーを 開ける。 

2リモコンの「入/切」ボタンを一度巧します。 

3「運転モード切替」ボタンを押して、「@」に含わ 
せまず。 

• U モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定び表示されまず。 

• L E D スク IJ — ンが緑色に点灯します。 

4「風速切替」ボタンを押してお好みの風速にセッ 
卜しまず。 

♦ボタンを巧ずたびに 

W み > と表示び変わりまず。 

广随風]-^臨風 ： H [微哪つ 

女温度設定の変更はおこなえません。 

5停止ち法 

運転中に U モコンの「入/切」ボタンで運転を停止させることびでをま 
ず。必要に応じてルーバーを聞じてください。 


LED スク U - ン 

於 一 I 

- _ _ / _ _ — 

/為を 


8 




暖房運乾 


※隱房運転時は、必ず排水ホースセットを取り付けてください。 〔 P 12 参照) 
ドレン水びあふれ出たり、運転停止したりすることがあります。 


TOYOTOMI 


⑤⑥, 


i 日:お 


微 

稱 

^-1。で 



橘刻合司 
I タイマ—」 
— 表示^ 

PaT]. 


U モコン表示 


旧で 


1 ルーバーを 開ける。 

2リモコンの「入/切」ボタンを一度巧しまず。 

3「運転モード切替」ボタンを押して、「探」にをわ 
せまず。 

• I 」モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定、設定溫度び表示さ 
れまず。 

♦ L ED スクリーンび赤色に点巧します。 

4「溫度設定」の「▼」又は、「▲」ボタンを巧しまず, 

♦お好みの温度に設定します。 

(最高設定温度27む、最低設定温度1目でまででず。） 

♦ 1回巧すごとに]で変化します。 

♦暖房運転は、室温び27たし U 下の時におこないます。 

★ U モコンの r 入/切」 ボタンにより再度暖房運転を再開した場合、設 
定温度は前回設定した温度になっていますので、適切な溫度に設定 
し直してください。 

★暖房運転中は設定温度を維持ずるためにコンプレッサーび日 N • 0 
F F しまず。 

5 r 風速切創ポタンを巧して風速を選びます。 

♦ボタンを押すたびに 

嫁み > * と表示び変わります。 

r [自動い臨風い[弱剛^ [微 励-! 

★風速設定び自動の時、風速の切り替えは自動的におこないまず。 

6停止方法 

運転中にリモコンの r 入/切」ボタンで運転を停止させることびできま 
す。が要に応じてルーバーを閉じて<ださい。 


LED スクリーン 
\ (!) 




蓮転のしかた 


切タイマー運転 


※切タイマー運転は、現在の運転状態をある時間後に停止させる彻タイマー)運乾でず。 



リモコン表示 


I—— 



む 3 日 

嫁 

幾 

/ - dhc 

no 

uu 

©Off 



1ルーバーを開ける。 

2運起中に「タイマー」ボタンを押しまず。 

•] 時間単位の設定になり、最大でに時間まで設定でさます。 

3「タイマー設定 J の「▼」又は、「▲」ボタンを巧 
しまず。 

•お好みのタイマーに設定します。 

(最小タイマー]時間、最大タイマーに時間までです。） 

•1 回押すごとに]時間変化しまず。 

〔例〕上図は8時間後に運転を停止させる時の表示です。 

4再度 r タイマー」ボタンを押しまず。 

• II ピッ"と受信音びして、スポット冷暖エアコンの LED スク1」ーン 
の r タイマー」ランプび「点灯」しまず。 

★必ず L ED スク U —ン「タイマー」ランプび点巧したことを確認して 
<ださい。 

★取り消す場含はいったん U モコンの r 入/切」ボタンを巧して運転を 
停止してください 。 L ED スク U - ンの「タイマー」ランプが「消灯」 
しまず。 


LED スクリーン点巧 


タイマーランプ点;订（青色)\ 


0 











MLjHipi 


21 





1 ルーバーを開ける。 

2停止中に「タイマー」ボタンを巧しまず。 

•1 時間単位の設定になり、最大でに時間まで設定でをます。 


3「タイマー設定」の「▼]又は、「▲」ボタンを押 
しまず。 

•お好みのタイマーに設定しまず。 

(最ルタイマー1時間、最大タイマーに時間までです。） 

• 1回押ずごとに]時間変化します。 

〔例〕上図は8時間後に運転を始める時の表示でず。 


4再度 r タイマー」ポタンを押しまず。 

•"ピッ"と受信音びして、スポット冷暖エアコンの L ED スクリーン 
の「タイマー」ランプび「点な」します。 

★必ず L E D スク U - ン「タイマー」ランプび点なしたことを確認して 
<ださい。 

★取り消す攝合は U モコンの r 入/切」ポタンを押していったん運転後、 
再度「入/切」ボタンで運転を停止させてください 。 L ED スクリー 
ンの r タイマー」ランプび r 消む」します。 


LED スクリーン消灯 


タイマーランプ点な（青を)\ 




入タイマ ー" 運転 


運転のしかた 







上手な使いかた 


経済的で快適にお使いいただくために 


排気の処理を適正に 


GG 


別売の窓パネルセット TAD - PS 1 を使用していただけますと、効果的にお使いいただけます。 


エアーフィルターカバー、 直射日光を入れない•当てない 

プレフィルターの掃除はこまめに（冷房•除湿運転時） 



エアーフィルターカバー、 プレ フィルターの 目 
づまりは、風量び減り、効果を弱めます。2週 
間に1回は掃除をしましよラ。 

静かな運乾をご希望のとさは 
r 微風」で 


TOYOTOMI 


運転 

SEE] 


の.ご广 


9 f 

m 

/—かで 

、 


I 時刻合せ〕 
I タイマ -( 
〔表示] 

の 



直射日光をカーテンやブラインドでさえぎりま 
しぶラ。 

熱の発生はかな< 

(冷房•除湿運転時） 



r 風速切醬」ボタンで「微風」にしてご使用くださ 室巧には、できるだけ熱源になるわのを置かな 

い。 いでください。 





曰常のお手入れ 


お手入れの前に 


A 注意 


♦手入れ-掃除をするとをは、必ず「運転 J ボタンを r 切」にし、 
電源プラグをコンセントか5抜く。 

內部でフアンが高速回転しておりますので、けがの原因にな 
ることげあります。また、感電のおそれびありまず。 

♦電源プラグを巧くときは、必ずプラグを持って抜く。 

コードを引っ張って抜くと、コードの內部が断線して発熱- 
発义の原因となる ことがあ 0 まず。 


電混ブラグを巧く 


エアーフィルターカバー、 プレ フイルターの 掃除^ 


シーズン中は2週間に 
1回程度掃除してください。 


f -お願い- 

♦蒸発器のフィンで手を切目ないように、必ず手袋をはめておこなつてください。 

♦フィルターをはずしたまま使用しないでください。 

熱交換器が露出し、けがの原因になります。また、機械部にほこりが入り、故障の原因になりまず。 


♦フィルターにほこりび溜まりますと、空気の通りび悪くなり、冷風効果び低下しまず。 
次の要領で掃除してください。 

エアーフイルターカバー —みち^ 



霉気掃除磯で 
のし、取ります。 


ごまみを下に 
引き下げてか 
ら手前に引を 
ます。 


★強 < 引っ張5ないで < ださい。 

★40で1；|上のお湯で洗わないでください。フイルターが縮むことがあります。 



ット各部のお手入れ 


水洗いしない。 

ショート-感電のおそれがありまず。 

0 


禁止 


♦やわ5かい布で、からぶさしてください。 

•特に巧れびひどい場合は、地るま湯でふをとってください。 

■4( rciu 上のお扇は使わないでください。 

プラスチックび変形ずることびあります。 

■次のようなちのは使わないでください。塗装面やプラスチックをいためまず。 

ベンジン-シンナー-みび寺粉など。 

■化学ぞラさんをご使用の隙は、その注意書に従ってください。 



上手な使いかた • a 常のお手入れ 









点横整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


A 注意 


巿販の洗ミき剤などを使用しない。 

樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに 
至ることびあり、水たれや感電の原因 
にちなります。 


0 


ご使巧状滤や周固の橫境によってち変わりまずび、スポット冷隱エアコンを数シーズン （2 
〜3年）ご使用にな0ますと、内部び巧れて能力び低下することびあ0ますので、通常のお 
手入れとは別に、点検整備をお勧めしまず。（スポット冷暖エアコンを長持ちさせ、まむし 
てご使用いただけます） 

参点檢整備には専門技術を必要とします。 


アース線は、ガス管、水道 
管、避雷針、電話のアース 
線に接続しない。ァ-ス麵 B 
び不完全媚创ホ、感電 
の原因になることびあり アー又 
ます。 


A ま意 


アース線がはずれていたり、途中で切れていたりしませんわ\ 
アースを正しくおこなってください。 


電源プラクびコンセントにしっかり差し込まれていますか。 
電源プラグとコンセントの間に"ゆるみ"びないことを確、 
' v 認してください。 ) 

輩源プラグ、コンセントにほこりやミちれび付着していません 
か。巧れていれば、電源ブラグを抜いて掃陳してください。 


〇\</ 



曰常のお手入れ 


長期間使用しない場合のお手入れ 

♦長期間使用しない場含は、ドレン水は必ず揣いておいてくださし、。 

シーズン後には 

シーズン前には 

♦容器などで水を受ける準備をしたあと、排水ドレンキヤ 
ップをはずして内部の水を抜いて<ださい。 

♦晴れた曰に半日ほど r 送風」運転をして、機器の内部を乾 
燥させてください。 

•電源プラグを、コンセントか5おいておいてください。 
•掃除をして;'ちれを落としてください。 

♦フイルター類を掃除して、取り付けておいてください。 
♦ダクトを取りはずし、本体の給排気□をビニールカバー 
などでふさぎまず。 

♦ U モコンから乾電池を取り出す。 

♦フイルター類び巧れていないか確 
認してください。 


定期点検 


半年〜1年に一度、定期点検に巧の点検をおこなってください。 

をしご不審な点がありました5、ずぐお質い上げの販売店にご連絡ください。 


点検藝備 


コンセント 


ア—ス線 








ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
スイッチの動作び不確実。 

誤って内部に異物や水を入れてしまった。 
コードの過熱や、コードの被覆に破れびある。 


こんなときは、ずぐ販売店へ 


■似上のことをお調べになり、それでを具合の悪いとをや下表のよラな現象び出たとさは、運乾を停止 
し、電源プラグをコンセントか5抜さ、ずぐお買い上げの販売店にご連絡ください。 

アフターサービスについては 27 ぺージを ご覧ください。 


お部屋のやに思わめ熱源 
があ0ませんか。 

(冷房運転時） 



フィルターや、熱交換器（凝 
縮器）び巧れていませんか。 




電源プラグびコンセントか 
らはずれていませんか。 
運転スイッチは日 N (入）に 
なつていますか。 


■ 



排水ホースセットを取りつけ 
ていますか。 

排水ドレンに水び溜っていま 
せんか。 



水を捨てて < ださい。 

(容器を用意して頂いて排水 
して < ださい） 


吸ぶ□や空気取入口 •吹出 □ 
や排気口びふさびっていませ 
んか。 

ダクトび収納状態ではありま 
せんか。 

ダクトの給気口と排気□び向 
を合っていませんか。 

輩源は交流 100 V でずか。 
コンセントを単独で使用され 
ないと、電圧び低下して能力 
を発揮しません。 



故障かな？と思った5 次のことをお調べくださし、 


サービスを 依頼ずる前に 


冷えび悪い•暖まりが悪い 


まつたく運転しない 












サービスを依頼ずる前に 


これは故障ではありません 

停止直後に再運 
転できない。 

運転を停止儀 3 分間は、再運転をストップして機械 p 
を巧り、ヒューズ、ブレーカー切れを防ざまず。 Mg 

(マイコンに組ぶんである 3 分間保護回路び自動的^ 
に働さまず） 1 

|B 

音びずる。 

運転中や停止直後に"シュー"という音びすることがあります。これは 
ユニットの中の液び流れる音でず。 

運転の開始または停止時に"ピシピシ"と音びずる場含びありますび、プ 
ラスチックの熱膨張、熱収縮による音です。 

運転音が大きし、。 

製品を置く設置面び弱かったり、傾斜したりしていませんか。 

フィルターなどび正しく取り付けてありますか。 

においがずる。 

運転中に峽き出す風びにおうことびありますび、これは、ユニットに付 
いたタバコや化粧品などのにおいです。 

電源プラグが 
かし熱い 

使用中は少し熱を帯びまず。異常ではありません。 

電源プラグが 
異常に熱い 
(さわれないほど） 

コンセントの差し込みが確実におこなわれていない時や、コンセントに 
電源プラグを差し込んでをガタつさびあると異常に加熱しまず。その時 
は工事業着に依頼してコンセントを交換してください。コンセントを交 
換してを異常に如熱している場合は販売店に修理依頼をしてください。 

LED スクリーンが 
ホ色に点ミ威する 

ミ & 

k 

排水ホースセットを取り付けてください。 

又は排水ホースセットのホースび巧れ®びっていませんか。 

_ _ 


お願い 


それでを異常があると去は、運転を停止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡のラ 
え修理をお申しつけ < ださい。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-乂災の原因になります。 


•お申し出により出張修理 I いたします。 


I9gk 









保証とアフターサービス (遊ずお読みくださし、) 


転居されるときは 


アフターサービスで 
お困りの場合は 


使巧中に異常が生じたときは、直ちに運転を停止して 
題源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼 
して < ださい。 

アフターヴー ビスをお申しつけいただくときは、ちの 
ことをお知らせください。 


m 式… TAD - 吕目 HW 
故障が態…できるだけ詳しく 
ご氏名-ご住所-電話番号 


アフターサービスについてご不明の攝含、その他お困りの場合、お買い 
上げの販売店か P のの！お客様相談窓口一覧Iにお問い合わせください。 


ご転居によ D、 お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなく 
なる場合は、前ちって販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品 
取扱店を紹介させていただをます。 


修理は、お買い上げの販売店または、 P28 のIお 
- M 1 に相談ずる。 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電 
因になります。 


お客様相談窓口 


义災等の原 


分解禁止 


アフターサービスについて 


この商品は保証書付きでず。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただを、大切 
に保管してください。 

♦保証期間はお買い上げの曰か51年間でず。 

(ただし、冷凍サイクル部分は3年間です。） 


なお、保話期間中でを有料になることびありまずので、保証書をよくお読みください。 

保証期間経過後の修理については、贩売店にごネ目談ください。 

修理によって機能び維持でさる場含は、お客様のご要望により修理いたしまず。費用など詳しいこ 
とは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 


補修用性能部品の 
保有期間について 


スポット冷暖エアコンの補修用性能部品のな有期間は、製造巧切 
後9年です。 

補修用性能部品とは、その製品の磯能を維持するために必要な部 
品です。 


保証について 


サ—ビスを依賴する前に•保証とアフタ—サ—ビス 





お客様相談窓口一覧 


製品についてのお問い台わせ、故晴修理のお問い含わせはお買い求めの販売店にご連絡 < ださい。 

販売店にお問い台わせできない場をは、下記のお客様相談窓口までご連絡ください。 

■お客様相談窓 □ 受付時間:平日（月曜〜金曜）：午前9時〜午後日時30分 

株式会社 i-ai-s 

本 社干 467-08 日日名古屋市瑞穂区桃園町日番17号 

TEL .052-822-1144 FAX . 日 52-822- 2742 

札幌ま店〒日目 3-08 目7 札幌市西区八軒7条東 5 T 目3き8号 

TEL 日11 -717-5006 FAX . 日り-71 7-5026 

仙台ま店干 983- 003目仙台市宮城野区苦竹 3 T 目6番1日号（協和運輸倉庫（株)事務センター 3 F ) 
TEL 022-232-0296 FAX . 022-236-1 8目日 

青森営業 巧 干03日-日861青森市長島 2 T 目14番1日号 

TEL 017-777-7591 FAX .017-773-2805 

東京安店干111-邮51東京都台東区蔵前 2 T 目日番3号(筑摩書房ビル 8 F ) 

TEL 日 3-5942-6171 FAX .03-5942-6172 

前橋営業所干371-日847前橋市大友町 2 T 目 8-1 

TEL .027-251-8826 FAX . D 27-252- 8224 

名古 屋ま店干4目 7-08 日日名ち屋市瑞穂区桃園的日番13号 

TEL ,052-822-1461 FAX .052-822-1 460 

静岡営業所干 422-8 日36静岡市駿河区敷地 2 T 目9番20号 

TEL .054-238-2278 FAX . 日 54-238- 2363 

金ミ尺営業所干92日-日02日金お市駅西本町 3 T 目16蚕33号 

TE し日 76-223-4488 FAX . 日76-の 3-4490 

松本営業所干39日-日846 お本市南原1 T 目1 9- 2 (塚本ビル） 

TEL 日 263-28-0417 FAX . 日 263-28-041 目 

大阪支店〒日日日-日日21大販巿浪速区幸巧 3 T 目目番1日号 

TEL 0 目-6日目2-日351 FAX .0 目-目5の-0361 

岡山営業所〒7邮 -0 目73 岡山市下中野1 227-8 (寿真屋ビル） 

TEL .086-244-0868 FAX .086-244-0889 

高松営業所干761 -8 日日4 高松市東ノ \ゼ町1目-15 

TEL . 日 87-8 目日-1617 FAX .087-86 日-1618 

広島営業所〒733-日833 広島市西区商エセンター日 T 目4番2日号 
TEL 082-277-2351 FAX . 日 82-277-5 日日0 

福岡支店〒813-日〇目2 福岡市東区松島 3 T 目 13-10 

TEL 092-611-1974 FAX .092-611-7289 

鹿お島営業所〒89目-日433鹿児島県拾良那始良町西宮島町 1-1 1 
TEL 0995-66-3131 FAX . 日 995-66-31 81 




仕様 


(1)/ で示されてしぶ値は左側び如 Hz 、 ち側び6日 Hz の値でず。 

C 2) 冷風及び隙湿特性は、空気条件3び CDB 、 相対湿度孤％強運転の時の値です。 
(3) 温風特性は、空気条件20で〇目、相対湿度抓96強運転の時の値でず。 


f iii ■ —、 ~~~~^ 

TAD -28 HW 

電 源 


単相10 OV 己0/6日 Hz 

冷風能力 

KW 

2.己/2.8 

温風能力 

KW 

2.6/3 .日 

冷風消費電力 

W 

74日/960 

温風消費電力 

W 

740/900 

コード長さ 

m 

2万 

除湿能力 

L/DAY 

44/日日 

が 

形 

ゴ 

ま 

高 さ 

mm 

915 

幅 

己08 

興 行 

418 

製品重量 

kg 

37 

、冷 媒 


R 410 a • 


お客様相談窓□-覧•仕様 





























トヨトミスポットを暖エアコン保証書 


本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなラことをお約束するちのです。 

お買上げの曰か百下記期間内に故障び発生した場合は、本書をご提示のラえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。 


型式 TAD-28HW 
※お買上げ曰 


保証期間本体1年間 ※販売店名•往巧•電話番号 

冷凍サイクル 3年 

巧 曰 


※お客様ご芳名 

干 nnnrnn 


ご住所 


〔麗 話 （ ) _ I J 

(※印欄に記入びない、あるいは購入•ちもいを IP 月するをのびない場合はた t ゴ*ちち屋巿瑞穂区桃困の5蚕17ち 
お効となりますからおずご確認くださし、。） 仰ェ、巧す ェ ■ - — 〒が 7-0 的5 3052-822-1144 

【無料修理規定】 


1. が扱説明害、本が貼附ラベル等のミま意害に巧った正常な使用状態 
で故障した場合には、本害記載巧容により、お賈上げの販売店また 
は当巧び無料修理致します。 

2. 保証期間巧に故障して無料修理をお受けになる場合は、本星あるい 
は照入曰 • ま}ムいを証明するちのをご提示の5え、お胃上げの販売 
店または当社にご依頼ください。。 

3. ご転居やご贈答品等でお買上げの販売店に修理を巧おでをない場 
合は、当社までお問い合わせくだごい。 

4. 保な朋間のでを、次の場合は有料にな D ます。 

(イ）お扱説明塞、本体貼附ラベル等のを意空になわない使用上の誤0、 
及び不当な修巧や改造によるな障及び損傷。 

(□) お買い上げ後の器具の転倒、落下，お裝、翰を等によるが損及び 
損傷。戸か等での使用による故障や損傷。 

(八）火が、 i 也:巧、化害、落'盛、その他の天災化変、ガス害、塩害、貢萬里)王、 
公害による故障なび損傷。 

(二）一般家庭用 Ui が(例えば、業務用の長時間使用、車が•船舶への搭 
載など）に使用さ打た場合の故廣及び指巧。 

(ホ）本害のご提示びない場合。 

(へ)本證にお貢上げ年月曰 • お客様を • 販売店名の記入のない場合、 
あるいは字句を窒き替え60た場合。通信お壳等で購入され、そ 
のを訝明する商品の送0状•支}ム明細害の提示びない場合。 

(卜）部品の消辄こよる部品交換该びメンテナンスの贸用。 


己强島または雜島に準ずる遠隔他への出張修理を行なった場合には、 
出張に愛する実資を申し受けます。 

6. 本害は曰本国のにおいてのみ有効です。 

本害は再発巧致しませんので、紛失しないように大切に保管してく 

7. だごし、。 

♦このな誌害は、本香に巧示した期間、条件のちとにおいて無料修理 
をお約束するちのです。従ってこの保な害によって、お客様の法律 
上の権利を制限するをのではあ0ませんので、イ呆巧朗間経過後の修 
I 里等についてご不明の場合は、お貴上げの販売店または、嚴寄りの 
当な交店•営業所にお問い合わせ < だでい。 

•巧詔期間経恩後の修理、補修用性能部品のなち期間について詳し< 
は、取巧銳明きの r な認とアフターヴービス J の巧をご巧くださし、。 

♦冷練サイクルとは 

圧縮機、凝縮器、毛細皆、を卽営および配菅で構成ごのた冷媒循 
巧回をのことです。 



長年ご使用のスポット;令暖エアコンの点検をぜひ! 


愛情点検 


り 



参コゲくさいにおいびする。電源 
コード、プラグび異常に熱い。 
♦運転音び異常に高 < なる。 

♦水漏れびする。 

♦漏電 プレーカーび ひんぱんに落 
ちる。 

♦その他の異常や故障びある。 


運転スイッチを 停 止にし、電 
源プラグをコンセントか5振 
いて、 必ず販売店に点検■修 
理をご相談ください。費用な 
ど詳しいことは、販売店にご 
相談くださし、。 


お客様へ…おぼえのために記入されると便利でず。 


'型 式 

TAD -28 HW お 買 上げ年月日 

年 

月 

日、 

お 買 上げ店を 

價話番号） ( 

) 

— 

ノ 


ミミミミき巧巧会なトヨト玄は快ち巧巧の一ちとしてこの巧巧說巧*は再を巧を使巧していまず。 


ち M バルブ化む« r なが，ま ttSg 用 








